Kerala Gazette No . 24 dated 15th June 2010 . 
PART III 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. BSC/1 / 2010 - 11/DBGL . 

13th May 2010 . 
Tender for pre - qualification and execution of the 
following work is invited from financially sound and well 
experienced Registered ‘ A ’ Class Contractors/Firms of 
Kerala Public Works/ Irrigation Department who have 
successfully completed at least one similar work costing 
more than 40 % (Forty percentage ) of the estimate 
P . A . C . of works during the last five years. The 
application for tender schedule should be supported by 
Certificate of prior experience in work as mentioned above 
obtained from the agreement authority and tender 
schedule will be issued only to those who satisfy this 
condition . Electrical Works should be got carried out only 
through P. W . D . licensed Electrical Contractor. The 
Electrical work will be supervised , measured , check 
measured and bill passed by the Electrical Wing of the 
P. W . D . Tenders should be submitted so as to reach the 
undersigned on or before date and time prescribed for the 
work as below by Registered Post/Speed/Courier . 

Tender No . - P. Q . 17/ SEBSC/2010 - 11. 

Name of Work — Construction of Mini Civil Station 
Building at Haripad including Electrical Works (Re- tender ). 

Estimate P. A , C . - Rs. 335 Lakh . 
Type of Building — R . C . C . framed Structure. 
No. of floors — 4 . 
Foundation — Open footing. 

Doors and Windows - Red padok wood doors , 
Aluminium window . 

Flooring — Granite floor, V. C . Shield tiles. 
E . M.D - Rs. 50 ,000. 
Cost of tender documents — Rs. 25 ,000 + VAT . 

Date and time of sale of tender documents 
15- 6 - 2010 to 22 -6 - 2010 (11 a . m . to 3 p . m .) 

Last date and time of receipt of tender 
29- 6-2010 , 4 p . m . 

Time of completion — 24 months. 

Tools and Plants required for the earth work 
(1 ) Concrete mixture 0 . 25 capacity - 2 Nos., 
(2 ) Concrete vibrator (petrol) — 3 Nos., Diesel — 2 Nos., 
(3 ) Lift elevator — 2 Nos ., (4 ) 5 HP Pump set (Diesel) 

2 Nos., (5 ) Steel form work 1000 m². 


All the documents prevailing in this Department 
regarding tender pre -qualification are applicable to this 
tender also . Further details, if required can be had from 
this office during working hours . 

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ 
സ്വയംഭരണ പണിക ളും ) , ദക്ഷിണ മേഖല , സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ ചുവടെ ചേർ ത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 
പരി ച യ സ മ്പ ന്നരും സാമ്പത്തിക ശേ ഷി യു ള്ള വരും ഒരു 
പണിയുടെ അ ട ങ്കൽ തുക യു ടെ 40 % - ൽ കുറയാത്ത 
തുക യ്ക്കുള്ള സമാ ന മാ യ ഏതെ ങ്കിലും ഒരു പണി 
- ( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ചെയ്തു തീർത്തി 
ട്ടുള്ളവരു മായ കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ഇറി ഗേ ഷ ൻ 
വകുപ്പിലെ “ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ 
ത്തിനും പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നട ത്തു ന്ന തി നു മു ള്ള 
ദർഘാ സുകൾ പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർ ഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽനിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 12.5 % വാറ്റും 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാ സ് 
ഫാറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. കൃ . 17/എസ്. ഇ . ബി .എസ്. സി./ 2010 - 11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - ഹരിപ്പാട് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ ഉൾപ്പെടെ 
(പുനർ ദർഘാസ്). 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 335 ലക്ഷം. 
- കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം ആർ. സി . സി . ഫയിംഡ് 
സ്ട്രക്ച്ചർ. 


നിലകളുടെ എണ്ണം- നാല് നില . 


വാതി ലു കളും ജന്ന ലു കളും - റെഡ്പ ടോക് 
വുഡ് വാതിൽ, അലൂമിനിയം ജനൽ 

- ഫ് ളോറിംഗ് - ഗ്രാനൈറ്റ് ഫ്ളോർ, വി . സി. ഷീൽഡ് 
റ്റെൽസ്. 
ഫൗണ്ടേഷൻ ഓപ്പൺ ഫൂട്ടിംഗ്. 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 25,000 + വാറ്റ്. 

ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും - 
കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ച ർ 0 .25m ശേഷിയുള്ളത് - 2 എണ്ണം, 
കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ ( പെട്രോൾ) 3 എണ്ണം, ഡീസൽ - 
2എണ്ണം, ലിഫ്റ്റ്/ എലി വേറ്റർ - 2 എണ്ണം, 5 എച്ച്. പി . 
പമ്പ് സെറ്റ് ഡീസൽ - 2 എണ്ണം, സ്റ്റീൽ ഫോം വർക്ക് 1000 m2. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 6- 2010 മുതൽ 22 - 6 - 2010 , 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 29 - 6 - 2010 , 4 മണിവരെ. 


കാലാവധി 24 മാസം. 

പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലെ ദർ ഘാ സ് 
പരി ഗ ണ ന യ്ക്കുള്ള മറ്റു അനുബ ന്ധ നിയമങ്ങൾ ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


- ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ രണ്ടര ശതമാനത്തിനുള്ള 
( 2 .5 % ) തുക നിര ത ദ വ്യ മായി ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ 
(ഓപ്പറേഷൻസ്), ഡിക്ക് ബോർഡ്, പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 033 എന്ന പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് 
മാറ്റാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടി ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പൂ രി പ്പിച്ച ദ ർ ഘാ സു കൾ 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 
അ വ സാ ന സമയം 22 - 6 - 2010 വൈകു ന്നേരം 4 മണി 
വരെയാണ്. അന്നേദിവസം 4.30 മണിക്ക് ഹാജരായിട്ടുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സപ്ളെയറുടെ അംഗീകൃത റെപ്രസെന്റേറ്റീവു 
മാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ഹാജ രാ കു ന്ന വർ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി തെളിയിക്കുന്ന 
രേഖകൾ ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാക്കേണ്ട 
താണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം ഒഴിവ് 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
4.30 മണിക്ക് അതേ സ്ഥലത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും പൊതു മ രാ മത്ത് 
വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings and 
Local Works, South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 
( For and on behalf of the 

Governor of Kerala ). 


Office of the Chief 
Engineer (Operations), 
DRIQ Board , P . W . D ., 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Chief Engineer: 
(For and on behalf of 
the Governor of Kerala .) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 3/ 2010 . 

2010 മേയ് 27 . 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, ഇ ല ക്ടിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, 
ആലപ്പുഴ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
23 - 6 - 2010 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ് ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
( 1) 

( 2) 

- (3) 


SHORT TENDER NOTICE 
No. DRIQ /CW/16/2010 . 

28th May 2010. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
upgradation of Design Software MX Road 2 .5 to the 
latest version in the DRIQ Board from approved suppliers 
and software companies. Tender form can be purchased 
directly from the Office of the Chief Engineer at Rs. 500 + 
ST from 15 -6 - 2010 to 22-6 - 2010 at 1 p . m . The tender 
forms are not transferable and the cost of the tender form 
is not refundable . 

E . M . D . equivalent to 2 .5 % ( Two and half 
percentage ) of the quoted amount in the form of Demand 
Draft taken in the name of the Chief Engineer (Operations), 
DRIQ Board , P. W . D ., Thiruvananthapuram -695 033 
payable at Thiruvananthapuram should be submitted 
along with the tenders. Filled up tenders will be received 
in the Chief Engineer s Office till 4 p . m . on 22-6 -2010 . 
Tender will be opened in the presence of tenderers or their 
authorized representatives present at 4 . 30 p . m . on the 
same day. The tenderers shall submit the proof of 
identity /authorization letter at the time of opening . 

Due to any reason the day is declared holiday , the 
tender will be opened in the next working day at the same 
time and venue . All other conditions are the same as 
those current in Kerala Public Works Department. 

ഡിക്ക് ബോർഡിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഡിസൈൻ 
സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ എം . എസ്. റോഡ് 2 . 5 ലേറ്റസ്റ്റ് 
വേർ ഷ നി ലേക്ക് അപ് ഗഡ് ചെയ്യു ന്ന തി നു വേണ്ടി 
അംഗീകൃത സപ്ളെയർ കരാറുകാർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ 
കമ്പനികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെഓഫീസിൽനിന്നുംരൂപ 500 + എസ്. റ്റി . 
വിലയ്ക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ 
വില്പന 15 - 6 - 2010 മുതൽ 22 - 6 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. വാങ്ങുന്ന ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടി ല്ലാ ത്തതും 
വില മടക്കി നൽകാത്തതുമാകുന്നു . 


400 


- 


2 


400 


10 / 2010 - 1 - ആലപ്പുഴ ജില്ലാകോടതിയിൽ 
ഇൻവർട്ടർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന 
തിനുള്ള വൈദ്യുതീകരണ ജോലി- നമ്പർ I 
രൂപ 15, 000 
11 / 2010 - 17 ടി ഇൻവർട്ടർ സംവിധാനം 
ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 
ജോലി - നമ്പർ II - രൂപ 15,000 
12 / 2010 -11- ആലപ്പുഴ അഡീഷണൽ ജില്ലാ 
കോടതി (അഡ്ഹോക്ക് നമ്പർ 1) ഇൻവർട്ടർ 
സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള 

വൈദ്യുതീകരണ ജോലി- രൂപ 15,000 
| 13/ 2010 - 11 - ടി (അഡ്ഹോക്ക് നമ്പർ II ) 
- ടി ടി രൂപ 15,000 
14/ 2010 -11 - ആലപ്പുഴ സബ് കോടതിയിൽ 
ഇൻവർട്ടർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന 
തിനുള്ള വൈദ്യുതീകരണ ജോലി 
രൂപ് 15, 000 
15 / 2010 - 11 - ആലപ്പുഴ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ 
- ടി ടി നമ്പർI - രൂപ് 15,000 


400 


400 


400 


400 


( 1) 


- (1) 


30 


400 


400 


400 


400 


400 


400 


400 


400 


39/ 2010 - 1 - - ഹരിപ്പാട് ജെ . എഫ്. സി . എം . 

കോടതിയിൽ ടി ടി - രൂപ 15, 000 
40 / 2010 - 11- ആലപ്പുഴ എം . എ . സി . ടി. 

കോടതിയിൽ ടി ടി - രൂപ 15 ,000 
41/ 2010 - 1 - ആലപ്പുഴ കുടുംബ കോടതിയിൽ 
ടി ടി - രൂപ 15, 000 
42 / 2010 - 1 - അമ്പലപ്പുഴ ജെ . എഫ്. സി. എം . 

കോടതിയിൽ ടി ടി - രൂപ 15 ,000 
43/ 2010 -17 -മാവേലിക്കര അഡീഷണൽ ജില്ലാ 
കോടതിയിൽ രണ്ട് ക്വാളിംഗ് ബെല്ലും ഒരു 
കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗും സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി 
രൂപ 10, 978 
44/2010 - 11 - ചേർത്തല താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ 
ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മുറിയുടെ വൈദ്യുതീ 
കരണ ജോലി-- രൂപ 6, 100 
45 /2010 - 1 - -മാവേലിക്കര രാജാരവിവർമ്മ 

ഫൈൻ ആർട്ട്സ് കോളേജിൽ എയർ 
കണ്ടീഷണറും യു . പി . എസും സ്ഥാപിക്കു 
ന്നതിനുള്ള വൈദ്യുതീകരണ ജോലി 
രൂപ 31,500 
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16 / 2010 -1 - ആലപ്പുഴമുൻസിഫ് കോടതിയിൽ 
ഇൻവർട്ടർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന 
തിനുള്ള വൈദ്യുതീകരണ ജോലി- നമ്പർII 
രൂപ് 15,000 
17 / 2010 - 11- ചേർത്തല സബ് കോടതിയിൽ 
ഇൻവർട്ടർ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതി 
നുള്ള വൈദ്യുതീകരണ ജോലി- രൂപ് 15 ,000 
18 / 2010 - 1 - ചേർത്തല മുൻസിഫ് കോടതി 
യിൽ ടി ടി നമ്പർI - രൂപ 15 ,000 
19 / 2010 - 1 - ചേർത്തല മുൻസിഫ് കോടതി 
യിൽ ടി ടി നമ്പർ II - രൂപ 15,000 
20 / 2010 - 17 - ഹരിപ്പാട് മുൻസിഫ് കോടതി 
യിൽ ടി ടി രൂപ 15 ,000 
21/ 2010 - 11 - കായംകുളംമുൻസിഫ് കോടതി. 
യിൽ ടി ടി -- രൂപ 15, 000 
22 / 2010 -1 - ചെങ്ങന്നൂർമുൻസിഫ് കോടതി 
യിൽ ടി ടി രൂപ 15,000 
23 /2010 -1 - ചെങ്ങന്നൂർ സബ് കോടതിയിൽ 
ടി ടി രൂപ 15,000 
24 / 2010 -17-മാവേലിക്കര മുൻസിഫ് കോടതി 
യിൽ ടി ടി രൂപ 15,000 
25 / 2010 - 1 - മാവേലിക്കര സബ് കോടതി 
യിൽ ടി ടി രൂപ 15 ,000 
26/ 2010 - 1 -മാവേലിക്കര അഡീഷണൽ 
ജില്ലാ കോടതിയിൽ ടി ടി നമ്പർ I 
രൂപ് 15, 000 
27 / 2010 - 1 - മാവേലിക്കര അഡീഷണൽ 
ജില്ലാ കോടതിയിൽ ടി ടി നമ്പർ II 
രൂപ് 15 ,000 
28/ 2010 -17 -മാവേലിക്കര അഡീഷണൽ 
ജില്ലാ കോടതിയിൽ ( അഡ്ഹോക്ക്) ടി ടി 
രൂപ് 15, 000 
29 / 2010 -11 - ആലപ്പുഴ സി . ജെ . എം . 

കോടതിയിൽ ടി ടി - രൂപ 15,000 
30 / 2010 - 1 - ആലപ്പുഴ ജെ . എഫ് . സി . എം . 
നമ്പർ 1 കോടതിയിൽ ടി ടി - രൂപ 15,000 
31 / 2010 - 11 - ആലപ്പുഴ ജെ . എഫ് . സി . എം . 
നമ്പർ II കോടതിയിൽ ടി ടി - രൂപ 15 ,000 
32/ 2010 - 17 - ചേർത്തല ജെ . എഫ്. സി . എം . 
നമ്പർ I കോടതിയിൽ ഇൻവർട്ടർ സംവിധാനം 
ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ജോലി - രൂപ 15,000 
33/ 2010 - 11 - ചേർത്തല ജെ . എഫ് . സി . എം . 
നമ്പർ II കോടതിയിൽ ടി ടി -രൂപ 15 ,000 
34 / 2010 - 1 - കായംകുളം ജെ . എഫ്. സി . എം . 
നമ്പർ II കോടതിയിൽ ഇൻവർട്ടർ സംവിധാനം 
ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വൈദ്യുതീകരണ 

ജോലി- - രൂപ് 15 ,000 
35 / 2010 -1 - മാവേലിക്കര ജെ .എഫ്. സി . എം . 
നമ്പർI കോടതിയിൽ ടി ടി --രൂപ 15,000 
36/ 2010 -1 -മാവേലിക്കര ജെ .എഫ്. സി . എം . 
നമ്പർ II കോടതിയിൽ ടി ടി - -രൂപ 15,000 
37 /2010 -11- ചെങ്ങന്നൂർ ജെ .എഫ്. സി. എം. 

കോടതിയിൽ ടി ടി രൂപ 15 ,000 
38/ 2010 - 1 - രാമങ്കരി ജെ . എഫ്. സി . എം . 
കോടതിയിൽ ടി ടി - രൂപ 15,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 300 + എസ്. റ്റി . 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 36 - ന് 7 
ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 5 ദിവസം. 

കരാറുകാരന് വേണ്ട യോഗ്യത “ എ , ബി, സി ക്ലാസ്സ്. 

കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


400 


400 


400 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 
സബ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 
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PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. D5-3703/2009- 10 . 

14th May 2010 . 
- Bids from Contractors/Firms for Pre -qualification -cum 
financial bids are invited by the undersigned upto 
4 p .m . on 1 -7 - 2010 for the work mentioned below (double 
cover system ). 

Tender No . - P. O . 12 /2010 -11 . 

Name of work — Government Engineering College, 
Thrissur- Construction of a building for Architectural 
Department. 

Estimate PAC ( Civil + Electrical )- Rs. 205 lakh . 
Period of completion — 18 Months. 
Details of work - RCC column framed structure . 


400 


400 


400 


400 


Foundation — RCC Column footing/RR masonry. 

Superstructure — High density solid cement concrete 
block . 


Doors — Pingoda wood . 
Windows — Steel/Aluminium . 
Flooring — Cement/ Ceramic Tiles. 

‘ A ’ class Contractors / Firms (also having joint 
venture ) registered in State PWD having experience in the 
building construction work of similar nature and also 
consider themselves capable of taking up the construction 
of major building can obtain Pre - qualification bids and 
tender schedule of the above building works from the 
office of undersigned from 23 -6 -2010 to 25 -6 - 2010 between 
10 . 15 a . m . to 4 p . m ., on application and payment of 
Rs. 25 ,000 + VAT. The Electrical work of the above building 
shall be done simultaneously with approved licencies of 
Electrical Inspectorate /Registered Electrical Contractors in 
PWD / Electricians in PWD under the supervision of 
Electrical wing of PWD The Contractors/Firms themselves 
should produce relevant records to prove their eligibility 
before the undersigned for obtaining the bids , the 
eligibility norms are as follows: 

1. Contractor/ Firms should execute Government 
works of similar nature costing Rs. 123 Lakhs each during 
the last five financial years ( Annual Turn Over ). 

2 . Contractors/ Firms should have satisfactorily 
completed a single work at least not less than Rs. 82 
lakhs ( Estimate PAC ) during the last 3 years. 


paper for Rs. 100 in one sealed cover (P. Q . bid cover) and 
tender schedule (price bid ) in another cover superscribing 
the name of work and the Pre - Qualification bids as in the 
case may be sent by registered post so as to reach the 
office of undersigned before 4 p . m . on 
1 - 7 - 2010 . The department will not be responsible for any 
delay or loss in delivering by post (Courier Service will 
not be accepted ). The tender documents will be issued 
only to the registered contractor s of PWD and are not 
transferable . If the date of receiving tender happens to be 
a public holiday, the tender will be received next working 
day in the specified time. 

The P. Q . bids will be opened on 1 - 7 - 2010 at 
4 . 30 p . m . and will be submitted to Chief Engineer s 
Committee for scrutiny and finalization of 
Pre - qualification panels. The cover containing tender 
schedule (Price bid ) will be opened only after the 
finalization of P. Q . bids by Chief Engineer s Committee 
and only these of the bidders who have become 
pre-qualified for the particular work . 

The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P. Q . Contractors/ Firm concerned in time. 
The tenders of those who have not become qualified will 
not be considered on any account. 

The tenders of the Contractors/Firms without required 
E .M . D . of Rs. 50 ,000 pledged in the name of undersigned 
and the executed preliminary agreement in Stamp Paper 
worth Rs. 100 in cover No . I ( Technical bid ) will be 
summarily rejected . 

The condition in G . O . (P ) 84 / 97/PW & T dated 
19 - 8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K .P.W .D . regarding P. Q . bids and tenders will 
remain unchanged and are equally applicable to the above 
work also . The undersigned reserves the right to reject all 
or any of the tenders on P . Q . bids without assigning any 
reasons. Price preference of 10 % of the contract amount of 
the lowest quoted contractor may be allowed to the tender 
submitted by M /s. Kerala State Construction Corporation 
Limited . All the rules in PWD regarding the tenders are 
applicable to this tender also . 

-- പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ്മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി 
ഏറ്റെടുത്ത് നട ത്തു ന്ന തിന് പരിചയ സമ്പന്നരും 
MIMIODRAC004102330102200 29 Rond DoodD58 / 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 
മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസു 
കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ( ഡബിൾ കവർ സഹിതം ). ഈ 
പ്രവൃത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളവർ രജിസ്റ്റേർഡ് 
ഇലക്ടിക്കൽ കോൺടാക്ടേഴ്സ് പി . ഡ ബ്ല . ഡി . യിലെ 
ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നിവരെക്കൊണ്ട് പി. ഡബ്ലു . ഡി. ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ട 
താണ്. താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 

രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


3. Contractors/ Firms should have a financial 
capacity of producing Bank Guarantee at 10 % of Contract 
amount of the work at the time of executing agreement. 


4. List of tools & plants: 

Lorry / Tipper 


3 Nos. 


Hoist 


3 Nos. 
3 Nos. 


4 Nos. 


Cement Concrete Mixer – 
Vibrator 
Pump 
Generator 
Scaffolding and Shuttering — 
JCB 

– 


3 Nos. 
2 Nos. 
1500 m² 
1 No. 


Copy of certificate for item No. 1 , 2 and 4 attested by 
an officer not below the rank of Executive Engineer should 
be submitted along with the request for obtaining the bid . 

The filled up and signed P. Q . bids along with all 
required Proforma and questionnaires and certificates ( in 
triplicate ) with E.M .D . for Rs. 50,000 pledged in favour of 
undersigned with executed preliminary agreement in stamp 


കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷിക 

കേരള കൺ സ് ടക് ഷൻ കോർപ്പറേ ഷന് കുറഞ്ഞ 
ഇടപാട് തുക 123 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറു കാ രന്റെ ദർഘാസ് 
സർക്കാർ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. (1) ആയതിന്റെ തുകയിൽനിന്നും 10 % കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. പൂരി 
ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ 
( ടേൺ ഓവർ കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . ( 3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ 
(2) അപേക്ഷകർ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്കൽ തുക അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് 
82 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒറ്റ കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ - രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേക മുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ 
മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മറ്റും യഥാവിധി 
(3) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള 

ക വ റിനുമുക ളിൽ എഴുതി താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
സാമ്പത്തികശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനായി ഈ പ്രവ്യ ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ 
ത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കു മുമ്പായി എത്തുന്ന 
ചെയ്യണം. ( 4 ) താഴെ പറയുന്ന മെഷിനറി സ്വന്ത മായി 

വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

( കൊറിയർ സർവീസിൽ വരുന്ന തപാ ലു കൾ സ്വീക രി 
( എ ) ലോറി ടിപ്പർ 

- 3 എണ്ണം ക്കുന്നതല്ല.) തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണ 
( ബി ) ഹോയിസ്റ്റ് 

- 3 എണ്ണം, 

വശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾക്ക് 
( സി ) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു വി ധ മായ ഉത്ത ര വാ ദി ത്വവും 

ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
- ആന്റ് മോട്ടോർ മിക്സർ 

3 എണ്ണം 

ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
( ഡി ) വൈബ്രേറ്റർ 

- 4 എണ്ണം. 

പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
( ഇ ) പമ്പ് 

3 എണ്ണം. നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
(എഫ്) ജനറേറ്റർ 

2 എണ്ണം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
( ജി) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് 

1500 

അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കു ന്നതും അവ 
ഷട്ടറിംഗ് 

ച . മീറ്റർ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യത 
(എച്ച്) ജെ . സി . ബി . 

- 1 എണ്ണം നിർണ്ണ യ ത്തിനുള്ള ദർഘാ സിനോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ 
ക്രമ നമ്പർ 1, 2, 4 എന്നിവ തെളിയിക്കു ന്ന തിനുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50,000 
രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദ വി യിൽ രൂപയുടെ നിര ത ദ വ്യവും ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിര തദവ്യം, തൃശ്ശൂർ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 

എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണ യ പ്പെടു 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. കൃ . 12/ 2010 - 11. 

ത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദർഘാസുകൾ മാത്രം ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിന് 
കോളേജിൽ ആർക്കി ടെ ക് ചർ വകു പ്പിന് വേണ്ടി കെട്ടിട നിശ്ച യിച്ച അ വ സാ ന ദി വസം വൈകിട്ട് 4. 30 - ന് 
നിർമ്മാണം. 

തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
അടങ്കൽത്തുക: ( സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ) - രൂപ 205 

കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി 

അയയ് ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചി നീ യർ മു ൻഗ ണ ന 
ലക്ഷം. 

നിശ്ച യിച്ച് അംഗീ ക രിച്ച കരാ റു കാരുടെയും സ്ഥാപ ന 
വിവരണം - പബലിത കോൺക്രീറ്റ് ചട്ടകൂടോടുകൂടിയ 

ങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ തുറന്ന് 
കെട്ടിടം. 

പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യത 
അടിത്ത - കോൺക്രീറ്റ് പൂട്ടിംഗ്/ കരിങ്കൽപണി. 

നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള 
വാതിൽ പിൻഗോഡ മരം. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ജനൽ സ്റ്റീൽ/ അലൂമിനിയം. 

- യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
ചുമർ - ഹൈഡെൻസിറ്റി സോളിഡ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് | പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
മേസൺടി. 

സമയവും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ഫ്ളോറിംഗ് സിറാമിക് ടൈൽ/ സിമന്റ്. 

യാതൊരു കാര ണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാ സു കൾ 

നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
കാലാവധി- - 18 മാസം. 

ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണ യ ത്തിനും പ്രവർത്തിക്കു മുള്ള 

ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ 

ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
നിന്നും 23 - 6 - 2010 മുതൽ പവ്യ ത്തി ദിവ സ 
ങ്ങളിൽ 10. 15- നും 4 മണിക്കും ഇടയിൽ രൂപ 25,000 + വാറ്റ് 

Office of the Superintending 

( Sd.) 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . 25 - 6 - 2010, 4 
മണിക്കു ശേഷം യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും ദർഘാസ് 

Engineer, Buildings and Superintending Engineer. 
ഫോറ ങ്ങ ൾ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന 

Local Works, 

(For and behalf of the 
അവസാന തീയതി 1- 7 - 2010 , 4 മണിവരെയാണ്. 

Central Circle, Thrissur. 

Governor of Kerala ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ( 2 ) 


| ( 3 ) 


14 


3 , 350 


15 


നമ്പർ ഇ . ഡി. ടി. ടി 03 / 2010 - 11. 

2010 മേയ് 22 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇലക് ടിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ത്യശ്ശൂർ താഴെ പറയുന്ന 
പവർ ത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഏജൻസിയിൽനിന്നും 
21- 6 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 4 . 30 - ന് 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


- 1,500 


16 


3 ,500 


| കമ 
നമ്പർ 


ജോലിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 
രൂപ് 


3 , 500 


(1) 


| ( 2 ) 


( 3 ) 


- 1 


2 ,625 


2 , 950 


ഇടുക്കി കുടയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
റൂറൽ മാർക്കറ്റിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ 1,34, 000 
എറണാകുളം മാറാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
അംഗനവാടികളുടെ ( നമ്പർ 40 , 154, 30 ) 
വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 60,000 
തൃശ്ശൂർ കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ 
അംഗനവാടികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ് 1,40,000 
ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ഗവ ൺമെന്റ് കോളേജ് 
ക്യാമ്പസിലെ നിലവിലുള്ള ബോർവെൽ 
പമ്പ്സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ -രൂപ 1,40,000 
പാല ക്കാട് തെങ്കു റിശ്ശി ഗവൺമെന്റ് 
വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ 
കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 1,05 ,000 
പാലക്കാട് അഗളി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് 

വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 1,18 ,000 
- പുഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്കിലെ അംഗനവാടികളുടെ 

വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 55,000 
ഇടുക്കി ജില്ലാ വെറ്ററിനറി ഓഫീസിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 2,25,000 
- എറണാകുളം കാക്കനാട് വർക്കിംഗ് വുമൻസ് 

ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഫാനുകളും ട്യൂബുകളും 
നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി- രൂപ 5,55,000 
എറണാകുളം മരട് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ 
അധിക വൈദ്യുതീകരണം --രൂപ 50,000 
പെരുമ്പാവൂർ പോളിടെക്നിക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് 
ലാബിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ് 1,71, 000 
- പാലക്കാട് മന്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 88,000 
അമ്പലപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്ഓഫീസിന്റെ 
നവീകരിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ 1, 50,000 
തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജിലെ ഓഡിറ്റോറിയം 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം-- രൂപ 77 , 000 


1, 375 


5 , 625 


650 


13 , 875 


1 , 250 


950 


4 , 275 


2 , 200 


ഇടുക്കി കരിമാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
തൊമ്മൻകുത്ത്, മാരിക്കപാടം, കൈതമറ്റം 
എന്നീ3 അംഗനവാടികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 50,000 

1, 250 
ടി മരപ്പാറ, പാനൂർ, പാഴൂർക്കര എന്നീ 3 
അംഗനവാടികളുടെ ടി - രൂപ 50,000 

1,250 
എറണാകുളം മാറാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
നഴ്സറി കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ് 25,500 
തൃശ്ശൂർ കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
പി .എച്ച്. സി . സബ്സെന്ററിന്റെ ( പോട്ടോർ) 
ടി രൂപ 47,000 

1, 175 
എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 
യിലെ പ്രീ - മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ വൈദ്യുതീ 
കരണം - രൂപ 38 ,000 
ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ കുമളി വനിത 
വികസന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ടി - രൂപ 1,36,000 3 , 400 
എറണാകുളം കളമശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം രൂപ് 1,35,000 

3 , 375 
എറ ണാ കുളം കള മ ശ്ശേരി കരിക്യൂലം 
ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്ററിൽ 30 കെ . വി. എ . 
ഡി . ജി . സൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുതീ 
കരണവും- രൂപ 1,34,000 

- 3 , 350 
തൃശ്ശൂർ കോടാശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
മണലായി, കളിക്കൽ, പടിഞ്ഞാറെ നയാരാങ്ങാടി 
മിനി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ (എസ്. സി .) 
വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 1,25,000 

3 , 125 
തൃശ്ശൂർ വള്ളത്തോൾ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായ 
ത്തിലെ വനിത തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ് 
വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 64,000 
എറണാകുളം മണീട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
അംബേ ദ് ഓർ കമ്മ്യൂ ണിറ്റി ഹാളിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 2,65,000 

6,625 
തൃശ്ശൂർ ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക് ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ 
ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം- രൂപ 1,04 ,000 2,600 
തൃശ്ശൂർ ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക് എൽ.എസ്. ജി. ഡി . 
ഓഫീസിന്റെയും എസ്. സി. ഡെവലപ്പ്മെന്റ് 
ഓഫീസിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ 1,05, 980 

2 , 700 


3,750 


1,800 


9 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 
5 വരെ യും 23 - നും രൂപ 300 + വി . നി ., ക്രമ നമ്പർ 11 
മുതൽ 21 വരെ രൂപ 450 + വി . നി ., ക്രമനമ്പർ 22 - ന് രൂപ 
1,150 + വി. നി., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വി . നി . 


1, 600 


| പവർ ത്തി തീർക്കുവാനുള്ള കാലാവധി 30 
ദിവസമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും 
താഴെ പറയുന്ന ആഫീസിൽ നിന്നും അന്നേ ദിവസം ഒരു 
മണി വരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 
രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് ടൈപ്പ് 
ചെയ്ത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, 
തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി .1/ ടി .എൻ/ 3/ 2010 - 11. 

2010 മേയ് 21. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്ത് വിഭാഗം, പാലക്കാട് താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
18 -6 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


രൂപ് 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4 , 5 
ഇവയ്ക്ക് രൂപ 800 + 4 % വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 3, 15 ഇവയ്ക്ക് 
രൂപ 1,000 + 4 % വാറ്റ്, കമ നമ്പർ 6, 7, 9, 10 , 12 ഇവയ്ക്ക് 
രൂപ 2,300 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8- ന് രൂപ 1,500 + 4 % വാറ്റ് 
| കമനമ്പർ 11 - ന് രൂപ 1, 200 + 4 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 13 - ന് രൂപ 
1,800 + 4 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 14 - ന് രൂപ 900 + 4 % വാറ്റ് 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതി - 18 - 6 - 2010. 

കരാറു കാ രന്റെ യോഗ്യത - " സി ക്ലാസ്സും അതി നു 
മുകളിലും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ യി രിക്കു ന്ന താ ണ്. കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
പാലക്കാട്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


1 11/2010 -1 - അടിയന്തിര കേടുപാട് തീർക്കൽ 

കൊടുവായൂർ- പല്ലാവൂർ- വിത്തനശ്ശേരി 

റോഡ് കി . മീ 2/ 200 - രൂപ 4 ലക്ഷം - 10,000 
2 12 /2010 -11- ടി ആനക്കുട്ടി ഷോളയൂർ റോഡ് 
കി. മീ 5/ 300 - 5/ 800 - രൂപ 4 ലക്ഷം 

10 ,000 
3 13/ 2010 - 11 - മണ പ്പാടം കണ്ണമ്പ റോഡ് 

കി . മീ 1/ 100 - 1/ 400 പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം 
- രൂപ 5 ലക്ഷം 

12,500 
4 14/ 2010 - 11 - പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ റോഡ് 

കി . മീ 0 / 500 ൽ അരികുചാൽ നിർമ്മാണം 
- - രൂപ് 4 ലക്ഷം 

10 ,000 
5 15/ 2010 - 11 - ഗോപാലപുരം - മീനാക്ഷിപുരം 
- റോഡ് കി . മീ 7/ 400 കലുങ്ക്, അരികുചാൽ 
എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം - രൂപ 4 ലക്ഷം 10 ,000 

ഉപരിതലം പുതുക്കൽ 
6 16/ 2010 - 11 - കാഞ്ഞിരം - പൂഞ്ചോല റോഡ് 
ക . മീ 3 / 500 - 4 / 500 - രൂപ 15 ലക്ഷം 

37 ,500 
7 17 / 2010 - 11 - കാഞ്ഞിരപ്പുഴ - പാലക്കയം 

ഇഞ്ചികുന്ന് റോഡ് കി. മീ 6 / 00 - 7/ 400 - 
രൂപ 15 ലക്ഷം 

37,500 
8 18 / 2010 - 11 - ജല്ലിപ്പാറ - പാറവളവ് റോഡ് 
കി. മീ 0/ 0 - 5 / 00 - രൂപ 10 ലക്ഷം 

25, 000 
9 19/ 2 0 10 - 11 - അ രി യൂർ - അമ്പാഴക്കോട് 

പോത്തുവപ്പാടം റോഡ് കി . മീ 0 / 0 - 6 / 200 
- രൂപ് 15 ലക്ഷം 

37 ,500 
10 20 / 2010 - 11 - മണ്ണാർക്കാട്- ചിന്ന തടാകം 

റോ ഡ് കി. മീ 23 / 400 27 / 00 കേടു വന്ന 
ഭാഗങ്ങൾ - രൂപ 15 ലക്ഷം 

37,500 
11 21/ 2 0 1 0 - 11 - അടിയന്തിര കേടു പാട് 

തീർക്കൽ-മണ്ണാർക്കാട്- ചിന്നതടാകം റോഡ് 
കി . മീ 32/ 250 - 33 / 09 - രൂപ 6 ലക്ഷം 

15 , 000 
12 22 / 2010 - 11 -- വളാഞ്ചേരി- കൊപ്പം റോഡ് 

കി . മീ 5 / 600 കലുങ്ക് നിർ മ്മാ ണ വും 
ഉപരിതലം ഉയർത്തലും - രൂപ 15 ലക്ഷം 37 ,500 

റസ്റ്റോറേഷൻ 
13 23/ 2010 - 11 - എടായ്ക്കൽ -കൂട്ടിലക്കടവ് റോഡ് 
കി . മീ 0/ 0 - 5/ 600 - രൂപ 11,76,810 

29 , 450 
14 24 / 2010 - 11 - കോട്ടത്തറ - പുതൂർ റോഡ് 
കി. മീ 0/ 0- 9 / 100 - രൂപ 4,13,672 

10 ,350 
25/ 2010 - 11 - മണ്ണാർക്കാട് - ചിന്നതടാകം 

റോഡ് കി. മീ43/ 300 - 52 / 692 
രൂപ 4, 55, 489 

11,400 


നമ്പർ ഡി.4 - ടി .എൻ.2 / 2010 - 11. 

2010 മേയ് 21. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് പ്രത്യേക കെട്ടിട 
വി ഭാഗം ഉപ കാ ര്യാ ലയം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 23 -6 - 2010 - ന് 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ യോഗ്യതയുള്ളതും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കരാറുകാരിൽനിന്നും 
ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

കരാറുകാരൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുള്ളിൽ തപാൽ മാർഗ്ഗം ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ് . തപാൽ വകു പ്പിൽ വരുന്ന 
കാല താ മ സ ത്തിന് പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പ് യാതൊരു 
കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് 
അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഡി - 23 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 58, 000 1,450 
കോഴിക്കോട് പി. ഡബ്ലു . ഡി . കോംപ്ലക്സിലെ 
ബിൽഡിംഗ്സ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ മരത്തിന്റെ 
ഫർണിച്ചറുകൾ പോളീഷ്ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി 
രൂപ് 75, 000 

1,875 
ടി ടി ജനൽകർട്ടൻ, മേശവിരി, 
പി . വി . സി . കസേര മുതലായവ വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി- രൂപ 75,000 

- 1,875 
ടി ടി സാനിറ്ററി റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികളും 
നിലത്തിന്റെ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികളും രൂപ 75 ,000 1,875 


15 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 
- രൂപ 


- (2) 


400 


400 


400 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1- നും , 2 - നും 
1 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3- നും 4- നും 15 ദിവസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്ന് ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് 10 ദിവസം 
മുമ്പു മുതൽ ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന ദിവസം 
1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്ക മായോ 
മണിയോർഡറായോ അയച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന 
തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 
ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

മറ്റ് വ്യവസ്ഥ ക ളെല്ലാം പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതു പോലെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 
പമാ ണ ങ്ങൾ പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ലാത്ത തു മാകു ന്നു . നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരി 
ക്കു ന്നത ല്ല . നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ് സി കട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുകയും പ്രിലിമിനറി 
എഗി മെന്റ് 100 രൂപ മുദ്രപത ത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് നിർദ്ദിഷ് 
മാതൃകയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ 
പാലിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . കേരള 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നികുതിയായി ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കു 
ന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതുമായിരിക്കും. കേരള സ്റ്റേറ്റ് 
കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, സർക്കാർ അംഗീകൃത ലേബർ 
കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
നിരക്കിലുള്ള ദർഘാസിനേക്കാളും പത്ത് ശതമാനം അധിക 
ത്തിന് അർഹ ത യുണ്ടായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ദർഘാസോ എല്ലാ 
ദർഘാസുകളുമോ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. ഗ്യാരണ്ടി 
പിരീഡ് 21- 11- 1992 - ലെ ജി . ഒ . ( എം . എസ്.) നമ്പർ 96 / 92/ 
പി . ഡബ്ല . ഡി. ആന്റ് ടി . പ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

ജി . ഒ . ( പി ) 84 / 97/ പി. ഡബ്ല . ഡി . ആന്റ് ടി . തീയതി 
19 - 8- 1997 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസുകൾക്ക് 
ബാധകമായിരിക്കും. 


350 


400 


400 


1 26 / 2010 - 11 - കോഴിക്കോട് ഗവ . ജനറൽ 

ഹോസ്പിറ്റലിലെ വാർഡ് 14 ആ യിലും 
(എൽ ആർ.) 20 - ലും അടിയന്തിര വൈദ്യുത 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 14, 996 
2 27 | 2 0 10 - 11 - കോഴി ക്കോട് സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിലെ ഹോമിയോ ഡി. എം. ഒ. ഓഫീസിൽ 
പ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികളും രൂപ 14 ,957 
- 28 / 2010 - 11 - ടി ബി ബ്ലോക്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് 
ഫ്ളോറിലെ പെൻഷൻ ട്രഷറിയിലെയും 
വരാന്തയിലേയും ടി - രൂപ 14 ,996 
- 29/ 2010 - 11 - ടി ഇ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ടാം 

നിലയിലെ റീജണൽ ലേബർ കമ്മീഷണർ 
ഓഫീസിലെ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 12 ,286. 
30/ 2010 - 11 - ടി സി ബ്ലോക്കിൽ മൂന്നാം 
നില യിലെ ലേബർ ഓഫീസ് ഫസ്റ്റ് 
സർക്കിളിലെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും 
പ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കലും രൂപ 14 ,906 - 
- 31 / 2010 - 11 - കോഴിക്കോട് ഗവ. പ്രസ്സിൽ 
ഓഫീസ് ബ്ലോക്ക്ഒന്നാം നിലയിലെ വൈദ്യുത 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 14 ,866 
7 32 / 2010 - 11 - ടി താഴത്തെ നിലയിലെ ഫോം 

സ്റ്റോറിലെയും ലെറ്റർ പ്രിന്റിംഗ് സെക്ടറിലെയും 
അടിയന്തിര ടി - രൂപ 14 , 852 
8 33 / 2 0 10 - 11 - കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ 

കോളജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒന്നാം നിലയിലെ 
വരാ ന്ത യിലെ വൈദ ത സംവി ധാനം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ രൂപ 27,347 
34 / 2010 - 11 - കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളജ് ഹോസ്പിറ്റ് ൽ വാർഡ് 43 - ലെ 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 14 ,832 
10 3 5 / 2 0 10 - 11 - മ ഡി ക്ക ൽ ക ാ ള ജ് 

ഹോ സ് പിറ്റ് ലി കല പി . എം . ആറിൽ 
ഐസൊകൈനെറ്റിക് സിസ്റ്റം ഘടിപ്പിക്കുന്ന 
തിനായി വിവിധ വാർഡ് ഫാർമസികളിൽ 

പ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 14,860 
11 36 / 2010 - 11 - കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ 

ക ാ ള ജ് കാമ്പസ് ബി 13 ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
പുനർവൈദ്യുതീകരണം രൂപ 48,783 
37/ 2 0 10 - 11 - ടി കാമ്പസ് സി നമ്പർ 6 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർവൈദ്യുതീകരണം 

( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - രൂപ 49, 703 
13 38/ 2010 - 11- ടി കാമ്പസ് എൽ. ഇ . നമ്പർ 52 

ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 
രൂപ 25,938 
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400 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 
പ്രത്യേക കെട്ടിട വിഭാഗ 

അസിസ്റ്റന്റ് 
ഉപകാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


400 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


1,250 


നമ്പർ ഇ .എൽ. എസ്. ഡി .- ടി .എൻ.2 / 10 - 11. 


2010 


മേയ് 13 . 


1,250 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽനിന്നും 
ദർഘാസുകൾ 17 - 6 - 2010 , 3 മണി വരെക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


650 


( 1) 


1,250 


- ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പന നികുതിയും 
ചേർത്ത് ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾക്കായി കോഴി ക്കോട് 
പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ 17-6-2010 - ന് 
1 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 
രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കു 
വേണ്ട നിരതദ്രവ്യവും അടക്കംചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 17 -6- 2010 - ന്, 
4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ 
കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ 17 -6 - 2010 , 4. 15 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങ 
ളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും 15 ദിവ 
സത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. 
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എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്- 673 020. 


- ( ഒപ്പ്) 
അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


400 


14 3 9 / 2 010 - 11 - കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ 

കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാഷ്വാലിറ്റി 
യിലെയും എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററി 
ലെയും 2010 - ലെ വാർഷിക - വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തി) - 

രൂപ 49,842 
15 40 / 2010 - 1 - ടി കാമ്പസിലെ കെമിക്കൽ ലാബ് 

കൺട്രോൾ റൂമിലെ കേടു വന്ന കേബിളും 

ഫ്യൂസുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 14 ,981 
16 41 / 2010 - 11 - കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറയിലെ 

മെനർ ഇറിഗേഷൻ സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

രൂപ 13, 187 
17 42/ 2010 - 11 - വടകര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 

പുതിയ ബ്ലോക്കിൽ ഗവ. എംപ്ലോയീസ് കോ 
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക 

മീറ്റർ ഏർപ്പെടുത്തൽ രൂപ 14,880 
18 43/ 2010 -11- ടി പുതിയ ബ്ലോക്കിൽ എൽ. എ . 

എൻ. എച്ച്. തഹശീൽദാർ ഓഫീസിൽ ടി 

രൂപ 14,889 
19 44 / 2010 - 11 - വടകര സബ് ട്രഷറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 

പ്ലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ -രൂപ 9, 018 
20 45/ 2010 - 11 - കൊയിലാണ്ടി എംപ്ലോയ്മെന്റ് 

എക്സ്ചേഞ്ചിലെ അധിക വൈദ്യുതീകരണം - 

രൂപ 14,798 
21 46 / 2010 - 11 - കൊയിലാണ്ടി മിനി സിവിൽ 

സ്റ്റേഷനിൽ താഴത്തെ നിലയിലെ പി. ഡബ്ലു . ഡി . 
ബിൽഡിംഗ്സ് സെക്ഷൻഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മെച്ചപ്പെടുത്തലും 
രൂപ 11,701 

- 
22 47 / 2 010 - 11 - കൊയിലാണ്ടി താലൂ ക്ക് 

ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

മെച്ചപ്പെടുത്തലും രൂപ 14,948 
23 48 / 2010 - 1 - തൊട്ടിൽപ്പാലം സബ് ട്രഷറിയിൽ 

പ്രത്യേക എർത്തിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തൽ - 
രൂപ 13,938 
- 49 / 2010 - 11 - കോഴിക്കോട് പി . ഡബ്ല . ഡി. 
ബിൽഡിംഗ് സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്ക് സ് 
നോർത്ത് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാബിനിൽട്യൂബ് ഫിറ്റിങ്ങുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 

രൂപ 13,938 
25 50 / 2010 - 11 - ടി ടി കാബിനിൽ വൈദ്യുത 

അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി കളും സീലിംഗ് ഫാൻ 

സ്ഥാപിക്കലും രൂപ 14,996 
26 51 / 2010 - 11 - ഫറോക്ക് റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അഭിവൃദ്ധി 

പ്പെടുത്തലും - രൂപ 14 ,728 
27 52/ 2010 - 11 - ഫറോക്ക് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് ക്യാമ്പ് 

ഷെഡ്ഡിലെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
- അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും രൂപ 14,949 - 


നമ്പർ ഡി1 - റ്റി .എൻ. 2/ 2010 -11. 

2010 മേയ് 24. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ സ്വീകരിക്കു ന്നതും അതാതു ദിവസം 4 .30 മണിക്ക് 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
കമ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


300 


രൂപ 


400 


350 


24 


27 ,500 


25,000 


350 


ഉപരിതലം പുതുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 
വട്ടിയാംതോട് മണിക്കടവ് റോഡ് കി. മീ. 2/ 000 
മുതൽ 2 / 650 വരെ വീതി കൂട്ടി ഉപരിതലം 
പുതുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- രൂപ് 11,00,000 
ചൊവ്വ അഞ്ചരക്കണ്ടി കീഴല്ലൂർ- മട്ടന്നൂർ റോഡ് 
കി . മീ . 21 / 00 മുതൽ 22 / 00 വരെ വീതി 
കൂട്ടി ടി രൂപ 10,00,000 
- എട നാട് കുഞ്ഞിമംഗലം റോഡ് കി . മീ . 
5 | 500 മുതൽ 6 / 00 വരെ വീതി കൂട്ടി 
ടി - രൂപ 8 ,00 ,000 
മാടായി മാട്ടൂൽ റോഡ് കി . മീ . 8 /500 മുതൽ 
9/ 325 വരെ റോഡ് ഉയർത്തി ടി - രൂപ 15,00, 000 

പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ 
കല്ലിക്കണ്ടി തൂവക്കുന്ന് റോഡ് കി . മീ . 1/ 100 
മുതൽ 1/ 645 വരെ വീതികൂട്ടി ടി - രൂപ 10,00 ,000 
തലശ്ശേരി കൂർഗ് റോഡ് കി. മീ . 30 / 263 - ൽ 
തകർന്ന കലുങ്ക് പുനർനിർമ്മാണം - 
രൂപ 6,00,000 
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കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എല്ലാ വിഭാഗവും. 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 
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25 ,000 


നമ്പർ ടി .എൻ. 2 / 2010 - 11. 

2010 മേയ് 24. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി, 
കണ്ണൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും സീൽ വെച്ച മൽസര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ 


20 ,000 


15 ,000 


37,500 


11 


400 


400 


വലിയന്നൂർ നായാട്ട്പാറ റോഡ് കി. മീ . 1/350 - നും 
1/ 950 - നുമിടയിൽ താഴ്ന്ന ഭാഗം ഉയർത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തി - രൂപ 10,00,000 
കുയ്യാലി കൊളശ്ശേരി റോഡ് കി. മീ. 1/ 300 - ൽ 
തകർന്ന കലുങ്ക് പുനർ നിർമ്മാണവും 1/ 100 
മുതൽ 1/400 വരെ ഓവുചാൽ നിർമ്മാണവും - 
രൂപ 8,00, 000 
തലശ്ശേരി കൂർഗ് റോഡ് കി . മീ . 21/627- ൽ 
തകർ ന്ന കലുങ്ക് പുനർ നിർമ്മാ ണം 
രൂപ 6,00,000 
വെള്ളൂർ പാടിയോട്ടുചാൽ പുളിങ്ങോം റോഡ് 
കി . മീ . 0 / 00 മുതൽ 0 / 700 വരെ വീതി കൂട്ടി 
ടാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി- രൂപ 15,00,000 
-- തളിപ്പറമ്പ് കൂർഗ് ബോർഡർ റോഡിൽ കി. മീ . 
5 / 800 - നും 6/200 - നുമിടയിൽ (പൂവ്വം ടൗൺ) 
കോൺക്രീറ്റ് ഓവുചാലും കവറിംഗ് സ്ലാബും 
നിർമ്മാണം - രൂപ 15,00,000 
പയ്യാവൂർ പൈസ ക്കരി ചന്ദ ന ക്കാം പാറ 
വാഞ്ചിയം റോഡ് കി . മീ . 4 / 750 - ൽ തകർന്ന 
കലുങ്ക് പുനർ നിർമ്മാണം - രൂപ 5,00,000 
പാലപ്പുഴ കീഴ്പള്ളി റോഡിൽ കീഴ്പള്ളി 
ടൗണിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓവുചാലും കവറിംഗ് 
സ്ലാബും നിർമ്മാണം- രൂപ 14,00 ,000 
തലശ്ശേരി കൂർഗ് റോഡ് കി. മീ . 22 / 315 - ൽ 
തകർന്ന കലുങ്ക് പുനർ നിർമ്മാണം 
രൂപ 6,00, 000 
തലശ്ശേരി നാദാപുരം റോഡ് കി . മീ . 2 /400 - നും 
2/ 600 -നുമിടയിൽ താഴ്ഭാഗം ഉയർത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തി - രൂപ 5,00,000 
ശ്രീകണ്ഠാപുരം ചെമ്പന്തൊട്ടി നടുവിൽ റോഡ് 
കി. മീ . 0 / 00 - നും 0/ 500 - നും ഇടയിൽ ഓവുചാൽ 
നിർമ്മാണം- രൂപ 12,00,000 
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30, 000 


കണ്ണൂർ മുനിസിഫ് കോടതിയിൽ ബാർ 
അസോസിയേഷൻ ഹാളിനും സെൻട്രൽ 
ഹാളിനും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ച മുറിയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ എസ്. പി . ഓഫീസിലെ അടിയന്തിര 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 15,000 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പോയിന്റുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യൽ - രൂപ 15,000 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പോയിന്റുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യൽ (2-ാം ഭാഗം) - 
രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിൽ റൂറൽ ഡെവലപ് 
ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗുകൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ രൂപ 15 ,000 
കണ്ണൂർ എസ്. പി. ക്രയിം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ 
അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ 15 ,000 
കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ പ്രിസൺ ടവർ ബ്ലോക്കിൽ 
ഇൻവർട്ടർ പോയിന്റ് സ് വയറിംഗ്- രൂപ 27,000 
ചേലേരി വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതീ 

കരണം രൂപ 30,000 
-- 9 കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ വൈദ്യുതി സംവിധാന 

ങ്ങളുടെ നവീകരണം രൂപ 50,000 
കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ അടുക്കള കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 50, 000 
കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലെ വനിത ക്ഷേമ ഓഫീസ് 

വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 50,000 
കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഇൻവർട്ടറിനു 
വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണം രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതിയിൽ 
ഇൻവർട്ടറിനുവേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ 15,000 
തല ശ്ശേരി സി . ജെ . എം കോട തി യിൽ 
ഇൻവർട്ടറിനുവേണ്ടിയുള്ള ടി - രൂപ 15, 000 
തല ശ്ശേരി അഡീ ഷ ണൽ സി . ജെ . എം 
കോടതിയിൽ ഇൻവർട്ടിനുവേണ്ടിയുള്ള ടി - - 
രൂപ 15,000 
തലശ്ശേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് -ാം നമ്പർ കോടതി 
യിൽ ഇൻ വർട്ടറിനു വേണ്ടിയുള്ള ടി 
രൂപ 15, 000 


750 


1, 250 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലകമനമ്പർ 1 - ന് രൂപ 
1,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 5, 7, 8 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,500 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 4, 10 , 11 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 2, 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 6, 9, 
14 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 12 - നും 15 - നും രൂപ 
1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 13 - ന് രൂപ 2 ,100 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 16 - ന് 
രൂപ 1,800 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
കമനമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ 25 - 6 - 2010 , കമനമ്പർ 10 മുതൽ 
16 വരെ 29 - 6 - 2010 . 


1,250 


400 


400 


400 


പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 4 വരെ 3 മാസം, കമനമ്പർ 5 മുതൽ 16 വരെ 
4 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ 
താഴെ ഒപ്പിട്ടവരുടെ ഓഫീസിൽ ദർഘാസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധ ക 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


400 


400 


16 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, റോഡ്സ് 

( ഒപ്പ്) 
ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


400 


11 


- (1) 


(2) 


17 


കരാറു കാ രുടെ യോഗ്യത - പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ , ബി , സി വിഭാഗങ്ങൾ. 


400 


18 


ജോലി തീർക്കുവാനുള്ള സമയം - കമനമ്പർ 4, 7, 8, 
20, 22, 23, 24, 25, 26 ഇവയ്ക്ക് 10 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
7 ദിവസം. 


400 


10 


400 


ദർ ഘാ സ് പ്രമാ ണ ങ്ങൾക്കായി, തല ശ്ശേ രി യിലുള്ള 
പൊതു മ രാ മ ത്തു വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പന 
നികുതിയും അടച്ച് 16 - 6 - 2010 -ാം തീയതി ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 
1 മണിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 


400 


21 


400 


തലശ്ശേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് 2 -ാം നമ്പർ കോടതി 
യി ൽ ഇ ൻ വ ർ ട്ട റി നു വേ ണ്ടി യു ള്ള 
വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തി- രൂപ 15,000 
തലശ്ശേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് 3 -ാം നമ്പർ കോടതി 
യിൽ ഇൻ വർട്ടറിനു വേണ്ടിയുള്ള ടി 
രൂപ 15, 000 
തലശ്ശേരി ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ 
ജനറേറ്ററിനുവേണ്ടിയുള്ള ടി -- രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ താലൂക്ക്ഓഫീസിൽ ഇലക്ഷൻ 
അനക്സിലെ അധിക വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ ഫയർഫോഴ്സ് അനക്സിലെ 2 -ാം 
നമ്പർ ഫ്ളാറ്റിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
രൂപ 15 , 000 
കണ്ണൂർ എ . ആർ. ക്യാമ്പിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ, കണക്ഷൻ നൽകൽ 
തുടങ്ങിയ ജോലികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 
രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ എസ്. പി. കൈയിം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ 
നിശ്ചിത ഇലക് ടി ക്കൽ പണികൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ വനിത 
ജയിലിൽ പ്രത്യേകം മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കൽ 
രൂപ 15 ,000 
തലശ്ശേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടുതൽ 
മീനിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ രൂപ 50,000 
തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ 
ഇൻവർട്ടർ പോയിന്റ് സ് വയറിംഗ് രൂപ 15,000 
കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ പ്രിസണിലെ ഒ .എച്ച്. 

ലൈൻ പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ 
(പുനർദർഘാസ്) രൂപ 15, 000 


- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 50 രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് 
ചെയ്ത് പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത 
സീൽ വച്ച കവറുകൾ, പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി 16- 6- 2010 
നാലു മണിക്കു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
അല്ലെങ്കിൽ തപാൽ വഴിയോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


400 


23 


400 


ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരു 
ടെയോ കരാറുകാർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 4.30 മണിക്ക് തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 


400 


പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് 
വ്യവസ്ഥകൾ മേൽ പ്രവർത്തികൾക്കും ബാധകമാണ്. 


1,250 


400 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം 
സബ് ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ. 


(ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


400 


ne 


